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XVII. jyachschri/t xu dent Atifsatx 
von A. Kundt. 

(S. 568 dieses Hefts.) 



Aof meine Veranlassung hat 
Hr. Dr. Gefsler in Bonn einen 
kleinen Reibungsapparat ange- 
fertigt, der, wie die gewohnli- 
chen Radiometer, ganz in Glas 
eingeschlossen ist. Nebenste- 
hende Figur zeigt den Apparat, 
dessen Construction nach dem 
Obigen ohne Weiteres verstfind- 
lich seyn wird. Die obere 
Glimmerscheibe tragt, da der 
Apparat nicht fttr eine Projection 
auf einen Schirm dienen soli, 
keine Papierscheibchen. Ein 
kleines Zeichen, welches auf 
die obere Glimmerscheibe ein- 
gekratzt ist, l&fst leicht erken- 
nen, ob die Scheibe rotire oder 
nicht. Bei Bestrahlung durch 
die Sonue oder durch einige 
Kerzen ger&th das Radiometer- 
kreuz mit der an ihm befestig- 
ten Glimmerscheibe in schnelle 
Rotation und allm&hlich beginnt 
auch die obere Scheibe in glei- 
chem Sinn wie die untere zu 
rotiren. 


i. W. Bshidl’l Bnchdmcktrei (L Sebida) ia B«rlio, SUUi6hr*ib*r»tr. 47. 
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